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Шкалы механического 
прицела Д726-45 
и прицела 11122 


ОСКОЛОЧНО — ФУГАСНЫЕ СНАРЯДЫ 


"Тысячные" Взрыватель 
A ПР. | АХ Bo Bs Z AZ, AX y, AX AX an 
M ТЫС. М М М ТЫС. ТЫС. М М M 
5000 208 19 14 1,8 3 5 105 12 0,08 
200 219 19 15 2,0 3 5 113 13 0,09 
400 230 18 15 2,1 4 5 120 13 0,09 
600 241 18 15 2,3 4 6 128 14 0,10 
800 252 17 16 2,4 4 6 139 15 0,10 
P 6000 263 17 16 2,6 4 6 143 16 0,11 
200 275 17 16 2,8 4 6 150 16 0,11 
400 288 16 17 3,0 Э 6 158 17 0,12 
600 300 16 17 3,2 5 6 165 18 0,12 
800 313 16 17 3,4 5 6 173 19 0,13 
7000 326 15 18 3,6 5 7 180 20 0,13 
200 339 15 18 3,8 6 7 187 21 0,14 
400 353 14 18 4,0 6 7 195 21 0,15 
600 367 14 19 4,3 6 7 202 22 0,15 
800 381 14 19 4,5 6 7 209 23 0,16 
87 
ОФ25, ОФ-540(0Ф-540Ж) 
Заряд ЧЕТВЕРТЫЙ 
ОФ25, ОФ-540(0Ф-540Ж) Уо = 391 м/с 
PPM - 2 (PIM - 2M) 
АХ; АХуо > Ө, Уе to Ys Убюл д 
м м гр.мин град м/с с м м м 
68 61 12 29 15 290 16 310 300 5000 
72 62 13 08 16 289 17 340 400 200 
77 64 13 47 17 287 17 372 400 400 
81 65 14 27 18 286 18 406 500 600 
86 67 15 07 18 284 19 442 500 800 
90 68 15 48 19 283 20 479 600 6000 Р 
95 69 16 31 20 282 20 519 600 200 
99 71 17 15 21 281 21 672 700 400 
104 72 18 00 22 280 22 606 700 600 
108 74 18 45 23 279 23 654 800 800 
113 75 19 32 24 278 24 704 800 7000 
117 76 20 20 25 277 25 756 900 200 
122 78 2109 26 276 26 812 900 400 
126 79 22 00 27 276 26 871 1000 600 
130 81 22 53 28 275 27 934 1100 800 


ЗАРЯД ЧЕТВЕРТЫЙ 
Шкалы механического 


3C6-1(3C6) 
прицела Д-726-45 ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ СНАРЯД 
3C6-1(3C6) Заряд ЧЕТВЕРТЫЙ 
и прицела 11122 "Тысячные" Трубка Т-90 
Vo = 407 м/с 
Высота разрыва 600 м 
ДП N Er DXre ОМ№ь Вр: Вр Вр 7; 07» ОХ; ОХ ОХн ОХ DX\ ар Vr № Ys You 
м тыс дел тык м дел м м м ты тыс м м м м M| гра m/¢ с м м 
4401 313 71 12$ 38 0,7 81 98 44 4 6 176 27 0,13 137 111 6,8 27 14| 653 800 
600 314 75 124 33 06 80 11 46 4 6 174 26 0,13 133 102 8,0 265 15 674 800 
800 323 79 119 29 06 79 13 49 4 7, 173 25 0,16 129 95| 9,3 261 16 698 800 
5001 332 83 114 26 05 78 15 52 5 7, 175 25 0,17 128 90 11| 263 17 726 900 
200 340 87 11 24 05 77 16 56 5 7, 178 25 0,18 129 87 12) 26] 18 5754 900 
400 34$ 92 10€ 23 05 76 18 59 5 7, 183 25 0,19 130 84 13) 258 18) 790 900 
600 358 96 107 21 05 75 20 6,3 6 8 187 25 0,19 132 82) 15 254 19 826 100 
800 368 10( 98 19 04 74 21 6,7 6 8 193 26 0,20 134 81 16 254 20 867 100 
6001 379 105 95 18 04 73 23 71 6 8 198 26 0,21 137 80 17 253 21 911) 110 
200 39( 10$ 92 17 04 72) 25 75 7 8 204 27 0,22 139 79 19 251 22| 958 110 
400 402 114 89 16 04 71 26 8,0 7 9 211 28 0,22 142 78) 20 249 23) 1000 120 
600 414 11$ 87 15 04 69 28 8,5 8 9 217 29 0,23 146 78) 22 248 24) 106 120 
800 424 124 84 14 04 68 30 9,0 8 9| 224 29 0,24 149 78) 23 244 25) 112 130 
7001 443 13( 82 13 0,4 67 31 95 9 9| 231 30 0,24 153 78) 25 245 26 119% 140 
200 45$ 135 79 12 0,3 66 33 10 9| 10 238 31| 0,26 156 78 27| 244 27| 126 140 
400 476 141 77 11 0,3 65 35 Ш 19 10 246 32 0,27 160 78 28| 243 28 134 150 
600 493 141 75 10 0,3 63 37 11, 11 10 253 34 0,28 163 78 30 24] 30 143 160 
800 514 154 73 94 03 62 39 12 12 11 261 35 0,29 167 79 32 242 31 153 170 
8001 537 161 71 84 03 61 41 13 13 11| 269 36 0,30 171 79 34 241 32) 164¢ 180 
200 563 169 70 7,3 0,3 59 43 14 14 П 277 38 0,32 174 80 36 24| 34| 1770 190 
400 593 178 68 6,1 0,31 57 46 15 15] 12 285 39 0,34 178 80 39 24] 36| 1930 210 
600 630 18° 67 4,6 0,3 55 49 16 18 12 294 40 0,35 181 81 42 242 38 2130 220 
800 688 204 65 - 03 52 54 18 22 13 303 42 0,37 184 81 46 244 41) 2444 250 
888 754 221 64 - 0,2 48 59 19 27 15 310 44 0,38 185 81 51| 247 45 2800 280 


Шкалы механического 


ОФ25, ОФ-54 О(ОФ-54)ОЖ 
прицела Д-726-45 


ЗАРЯД ЧЕТВЕРТЫЙ 


ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНЫЕ СНАРЯДЫ 


Заряд ЧЕТВЕРТЫЙ 
и прицела 11122 "Тысячные" ОФ25, ОФ-54 О (ОФ-54 ОЖ 
Vo = 391 м/с 
Взрыватель В-90 

Д П N DNTE Вр; Bpr Врс «№ DX; DY; DX; DY; DNy ОМ DNn DN: DNy 

M| тыс дел дел. м м м с м м м M| дел дел, дел дел дел 
800 25 10 0,4 83 2,4 0,2; 2,1 74 2,1 0,0 0,7 0,1 
1000 32 13 0,4 82 3,0 0,2) 2,7 72 2,6 0,0 0,9 0,1 
200 39 16 0,4 80 3,6 0,3) 3,3 71 3,2 0,0 1,1 0,2 
400 46 19 0,4 79 4,2 0,3) 3,8 70 3,8 0,1 1,3 0,2 
600 54 22 0,4 78 4,9 0,41 4,4 69 4,3 0,1 1,5 0 0 0 0 0,2 
800 61 25 0,4 76 5,5 0,4| 5,0 67 4,9 0,1 1,7 0,2 
2000 69 28 0,4 75 6,2 0,5| 5,6 66 5,5 0,1 1,9 0,3 
200 77 31 0,4 74 6,9 0,5| 6,3 66 6,1 0,1 2,1 0,3 
400 85 34 0,4 73 7,6 0,6| 6,9 65 6,7 0,2 2,3 0,1 0,3 
600 94 37 0,4 72 8,3 0,7| 7,5 64 7,3 0,2 2,5 0,1 0,1 0,3 
800 102 40 0,4 72 9,0 0,7] 8,2 63 8,0 0,2 2,7 0,1 0,1 0,4 
3000 111 43 0,4 71 9,8 0,8| 8,8 63 8,6 0,2 2,9 0,1 0,1 0,4 
200 120 47 0,4 70| 10 0,9| 9,5 62 9,3 0,3 3,1 0,1 0,1 0,4 
400 129 50 0,4 70 11 1,0 10 61 9,9 0,3 3,3 0,1 0,1 0,4 
600 138 53 0,4 69| 12 1,0 11 61 11 0,3 3,5 0,1 0,2 0,4 
800 148 57 0,4 68| 13 1,1 12 60 11 0,4 357 0,2 0,2 0,5 
4000 157 60 0,4 68| 14 1,2 12 60 12 0,4 3,9 0,2 0,1 0,2 0,5 
200 167 63 0,4 67| 14 1,3 13 59 13 0,4 4,2 0,2 0,1 0,2 0,5 
400 177 67 0,3 67| 15 1,5 14 59 13 0,5 4,4 0,3 0,1 0,3 0,5 
600 187 70 0,3 66| 16 1,6 14 58 14 0,5 4,6 0,3 0,1 0,3 0,5 
800 198 74 0,3 65| 17 1,7 15 58 15 0,6 4,8 0,3 0,1 0,3 0,6 
5000 208 78 0,3 65| 17 1,8 16 57 15 0,7 5,0 0,4 0,1 0,4 0,6 
200 219 sl 0,3 64 | 18 2,0 17 56 16 0,7 5,2 0,4 0,1 0,4 0,6 
400 230 85 0,3 64 | 19 2,1 17 56 17 0,8 5,4 0,5 0,1 0,4 0,6 
600 241 89 0,3 63| 20 2,3 18 55 18 0,9 5,6 0,5 0,1 0,5 0,6 
800 252 93 0,3 62| 21 2,4 19 55 18 0,9 5,8 0,6 0,1 0,5 0,6 
6000 264 96 0,3 62| 22 2,6; 20 54 19 1,0 6,0 0,6 0,1 0 0,5 0,7 
200 276 100 0,3 61| 23 2,8 20 54 20 1,1 6,2 0,7 0,1 0,6 0,7 
400 288 104 0,3 61| 23 3,0] 21 53 20 1,2 6,4 0,7 0,1 0,6 0,7 
600 300 108 0,3 60| 24 3,2] 22 53 21 1,3 6,6 0,7 0,1 0,6 0,7 
800 313 113 0,3 60| 25 3,4) 23 52 22 1,4 6,8 0,8 0,1 0,7 0,7 


